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Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Alfántega



Departamento:
Secretaría









Anuncio - viernes 06 de noviembre de 2026



Aprobación inicial del proyecto
Acondicionamiento del solar, muro de contención y aparcamiento
provisional.

Aprobación inicial del proyecto
Acondicionamiento del solar, muro de contención y aparcamiento
provisional. Información pública.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-3c99152b.pdf
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